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RESUMO DIÁRIO DE ÓBITOS POR COVID-19 


Ocorridos em 07/01/2021 
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal informa que no dia 
07/01/2021 foi notificado 1 óbito com data de ocorrência no dia de hoje. A tabela 1 apresenta 


as principais características do caso. 


Tabela 1. Características do óbito ocorrido e notificado em 07/01/2021. Distrito Federal, 


2021. 
Característica n 
Sexo 
Masculino 1 


Faixa etária dos óbitos em anos 


40 a 49 1 
UF de Residência 
Distrito Federal 1 


RA de residência 
Ceilândia 1 


Local de Ocorrência 


HOSPITAL 1 
Daher 1 
Comorbidades 
Sim 
D. Cardiovascular 1 
Obesidade 1 


Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 07/01/2021 às 17h00. 
*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica. 


